TITL COLLABORATIVE STUDY #25 


SAMPLE C2 


WINSTON ULTRA LIGHTS KS SP 
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TPM 

{mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 
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Average. 

5.8 
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Stand. Dev. 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nxyk0001 













































































